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L a membrane synoviale n’a pas de membrane 
basale ou de cellules epitheliales mais 
possede un reseau vasculaire riche. Les 
capillaires proches des cellules bordantes les plus 
superficielles sont fenetres (identiques a ceux des 
plexus choroi'des ou des glomerules renaux). Cette 
structure facilite les echanges rapides d’eau, de 
sels mineraux, de petites molecules et de proteines, 
suggerant un role physiologique actif de la 
membrane synoviale. Le liquide synovial, nomme 
ainsi du fait de son apparence similaire au blanc 
d’oeuf, de coloration jaune clair, transparent et 

visqueux (viscosite due a 
une synthese locale 
d’acide hyaluronique), 
provient du plasma qui 
est filtre par les capillaires 
et diffuse dans la cavite 
articulaire. Le liquide 
synovial a un role de 
lubrifiant (viscoelasticite 
due a I’acide 

hyaluronique), de transporter de nutriments 
(glucose, oxygene) pour le cartilage non vascularise 
et d’eliminateur des produits metaboliques 
provenant du cartilage. 1 
Schematiquement, deux types de pathologie 
peuvent affecter les articulations, les pathologies 
inflammatoires (nombreuses arthropathies) et les 
pathologies non inflammatoires (arthropathie 
degenerative le plus souvent). 


Regardez sur 

www.larevuedupraticien.fr 
la video d’une ponction 
de liquide synovial 
au niveau du genou 


Pourquoi ponctionner? 

Ponctionner une articulation (arthrocentese) 
a deux interets : 

- diagnostique, I’analyse du liquide synovial 
permettant de differencier une arthrite 
(arthropathie inflammatoire) d’une arthropathie 
non inflammatoire. Un nombre eleve de leucocytes 
(100000 elements/mm 3 ) doit faire suspecter un 
sepsis et conduire a une decision therapeutique 
urgente (hospitalisation) compte tenu du risque de 
destruction articulaire rapide; 
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- therapeutique, I’evacuation du liquide synovial 
permettant de reduire la distension de la capsule (qui 
est innervee) et done, de soulager le patient. 

Comment ponctionner? 

L’hydarthrose du genou se ponctionne sur la table 
de consultation a un doigt au-dessus et en dehors 
du bord supero-externe de la rotule (v. figure 
et video). 

La ponction doit etre realisee avant toute 
antibiotherapie prealable puisqu’elle a pour but de 
documenter une eventuelle infection, qui est 
I’hypothese dominante devant tout gros genou 
douloureux. Le tube sec destine a I’examen 
bacteriologique doit etre envoye en urgence au 
laboratoire de bacteriologie avec demande de 
recherche de germes banals et de bacille de Koch 
(BK) [le preciser, sinon la recherche par examen 
direct et cultures de Lowenstein ne sera pas 
effectuee], en precisant eventuellement si un germe 
est suspecte (gonocoque, p. ex., qui sera ensemence 
sur une culture sur gelose chocolat). Une aliquote est 
placee dans un tube avec anticoagulant (EDTA) pour 
effectuer un comptage cellulaire (le preciser sur 
I’ordonnance destinee au biologiste). Enfin, une 
aliquote est placee dans un tube sec sans 
anticoagulant pour la recherche de microcristaux. 

Ces prelevements doivent aussi etre envoyes 
rapidement au laboratoire. Les resultats de I’analyse 
du liquide synovial selon le type de liquide articulaire 
sont rassembles dans le tableau ci-dessous. 

La taille de I’articulation peut influencer le 
comptage cellulaire, les petites articulations 
comme le coude ayant un nombre deux fois plus 


FIGURE 


Ponction d’un epanchement articulaire 
par le recessus supra-patellaire lateral. Point de 
ponction situe un travers de doigt au-dessus 
et en dehors du coin superolateral de la rotule 
(trait noir). 


eleve d’elements cellulaires que le genou, 
probablement en raison d’un facteur de dilution. 
Des articulations non inflammatoires contenant 
des cristaux de pyrophosphate de calcium 
dihydrate ou des cristaux d’urate de sodium ont 
une cellularite moyenne entre 300 et 500 
elements par mm 3 . Les arthropathies 
microcristallines ont parfois une cellularite elevee, 
superieure a 50000 elements par mm 3 (comme 
dans les arthrites septiques). En revanche, 
certaines infections peuvent se reveler par une 
cellularite inferieure a 50000 elements par mm 3 
(tuberculose, gonococcie, brucellose, infection 
fungique). Le contexte Clinique et la forte 
suspicion d’une hypothese infectieuse sont done 
importants, meme si la cellularite est peu 
elevee.* 1 
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ID 

| Resultats de I’analyse du liquide synovial selon le type de liquide articulaire 
s i 

Caracteristiques 

Normal 

Non 

inflammatoire 

Inflammatoire 

Septique 

Viscosite 

Tres elevee 

Elevee 

Faible 

Variable 

Couleur 

Claire 

Jaune pale 

Jaune pale 
a opalescent 

Variable 

Transparence 

Transparent 

Transparent 

Translucide, 
parfois opaque 

Opaque 

Nombre de cellules 

100/mm 3 

200-2 000/mm 3 

2 000-50 000/mm 3 

> 50 000 

% de polynucleaires 

<25 

<50 

> 50-75 

>75 




1 LA REVUE DU PRATICIEN VOL 59 

1 Ld Ld O 20 novembre 2009 


TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN 









